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本製品のセットアップ手順は OS によって異なります。本紙の手順 7 以降は、該当する OS に従ってセットアップしてくださしヽ。また、このマニュアルでは、 
パソコンに USB 接続する場合を例に説明しています。旧 EE 1394接続する場合もほぼ同様です。 


付属品がすべて描って匕？:確認 L ftc 

確認した 項目には/を 付けてください。 


in 


、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
お、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 


□ハードディスク（本体) . 1台 



□AC アダプタ . 


□接続ケーブル 



種類 

コネクタ形状 

数量 

USB ケーブル ( lm ) 


1 

IEEE 1394ケーブル 

(6 ピン— —6 ピン、400 Mbps 、 1 m ) 


1 

旧 EE 1394ケーブル 

(6 ピン— —4 ピン、400 Mbps 、 1 m ) 


1 


□縦置き用スタンド . 2個 



□スタックスペーサ 


■ 2 個 


- - 

a a ] 


□イルミネーションパーツ . 2 個 

パープルとグラフアイトの2色あります。お好みの色 
をお使いください。 

□ゴム足 . 4 個 


□BUFFALO シー J レ . 1 枚 

□i.LINK シール . 1 枚 

※ Windows 搭載ノ（ソコンに本製品を接続する場合に、 
本製品の背面に貼ります。 

□FireWire シール . 1 枚 

※ Macintosh に本製品を接続する場合に、本製品の背 
面に貼ります。 

□CD-ROM ( Wjndows&Macintosh 用） 

「 DiU-GTH シリーズユーティリティ CD 」 . 



々〇參 

々〇. 


■1 枚 


□Disk Formatter ソフトウェアマニュアル . 1 冊 

□ューザーズマニュアル . 1 冊 

□はじめにお読みください（本紙） . 1枚 

□ューザー登録はがき、保証書 . 1枚 

※ューザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで 
ご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。 

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 


2 


4 


/%-ドディスク〇置きかたに広 L て次の作業它行い穿す。 

ノ v —ドディスクは次の図の向きで設置してください。 


縦置きの場合 


横置きの場合 



3 


お好きな色〇イ / L ミネーンヨパーツ它取り付け穿す。 


ハードディスクのパワーランプに 
かぶせるようにして、イルミネーシヨ 
ンパーツを取り付けます。 


イルミネーションノ v° —ツのくぼみ 
に、 BUFFALO シールを貼ります。 

はみ出さないよう注意してください。 


パワーランプ 



※イルミネーションパーツを取り付けたときに最適な光量になるように設計されています。 
イルミネーションパーツは必ず取り付けてください。 


付属 OAC アダ7分它ハードディスクに接縛 L 穿す。 




USB/EEE 1394 ケーブルは fit 接続しないでください。 


Windows 搭載パソコンの場合は、手順 
A 3 〜 A 4、 B 4 〜 B 5 で擬^します。 

※「次の新しいドライバを検索していま 
す（以下略）」というメッセージが表 
示されたときは、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックして作業を続けてください。 

Macintosh の場合は、ドライバをイン 
ス I -ールした後に接続します。 



ノ 


Windows 搭載パソコン 
の場合は i . LINK シールを、 
Macintosh の場合は 
FireWire シールを貼ります 0 


• 

l 



m 

l 


々 o . 


i.LINK シール FireWire シール 


ケーブルをフックに掛け、 
AC アダプタのプラグを差 
し込みます。 



□ AC アダプタのプラグは、ハードディスクにしっかりと差し込まれていますか？ 

□ AC アダプタのケーブルはフックに引つかかっていますか？ 


n 


( D 切 llx イッチが上側 （ A _ になって 
いることを確 B してくだ 






5 


/ ct ダ7分 t コ_/ 1 y 卜に差 L 込 at f す。 




Macintosh を使用している方 
続いて、 ユーザーズマニュアル 中の「セットアップ」の章を参照してドラ 
イノ（をインス!ルしてください。 




r 
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Windows 搭載ノ W コンを使用している方 

続いて、手順6に進んでください。 

本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セッ 
トアップ」が付属しています。 

※画面の色数は [High Color(l 6 ビット)]以上に設定しておいてください。 

256 色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。 

パ_/コ7に接続 ms 周辺機器（本製品它除く）の電源スイッ 
f 它すべて ON に L ます。その後、パ7コ ■/ 本体の電 i 原スイッチ 
它 ON に L 穿す。 

本製品の電源は、ノ〈ソコンに接続したときに自動的に ON になるように出荷 
時に設定されています（背面の AUT ◦電源機能切替スイッチが 「 AUTO 」） 。 

※手動で本製品の電源を ON にすることもできます。その場合は 、 AUTO 
電源機能切替スイッチを 「 MANUAL 」 にしてから電源スイッチを rONJ 
にしてください。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 


A3 



USB/ 旧 EE 1394 ケーブルは 


接続しないでください。 


PC 98- NX を使用している場合は？ 

PC98-NX 付属のユーティリティ「 Cybe 「 T 「 io-NX 」 が[アドノ（ンスト モー 
ド] になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニユア 
ル中の「セットアップ」の章を参照してください。 


付属 OCD - ROM 「 DiU - GTHV 1 /- スユーティ 1 /ティ CDJ 它 
CD - ROM ドライ7に A ； K 穿す。 

簡単セットアップが起動します。 

WindowsMe 、 Windows 98 Second Edition 、 Windows 2000 
を使用している方は本紙裏面の手順 B 1 以降に従って作業します。 
Windows 98 を使用している方は、以下の手順 A 1以降に従って作 
業します。 


r 


lWindowsS 8 ■&お使いの方 

以下の手順 A 1以降に従って作業します。 

※ Windows 98 の場合、旧 EE 1 394ケーブルでは本製品を使用できませ 




ん。 USB ケーブルで接続してくださし、。 


A1 


簡単^;卜声ップ 


これより簡単セツトアツブを閉始しま言。他の起劫中のアブリケーンヨンを終了させてくださ U 




①簡単セツトアップ以外の 
アプリケーションをすべ 
て終了させます。 


② [開始]ポタンをクリック 
します。 


ノ 


この画面が表示されないときは？ 

[スタート]—[ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、[名前(〇):]に 
D:¥EASYSETUP.EXE と入力して [0K] ボタンをクリックしてください 
( 下線部は CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します）。 


A2 


□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？ 


「写真の 1 T 一 7 vLtC 用萤下さい J 匕いう 〆 71：—ジガ 
表示さ；[次へ]ボ分7■&ク ■/ ック Lf す。 


A5 


Ab 


① 画面内の図のように、ハー 
ドディスクの USB コネク 
夕に付属の USB ケーブルを 
臟します0 

コネクタの形と向きに注意して 
ください。 




V 


②[次へ]ポタンをクリック 
します。 


ノ 


A4 



® 上の表示が、消える 
まで、待って下さい 


① U 手段ープルを 
バソコレに接 I ます 

-•W • mmm m a 

r ーブルをパリコン (DU SB ] ネクタぐンリーズ A > に接続してくださ U 右のような画面が表示されますの 
“、表示が消え5まで•お待ちください。 D 欠へ]をクリックするとユーティリティをセットアップしま t 。 


I 


⑦ 


画面内の図のように、パソ 
コンに USB ケーブルを接 
続します（*1)。 

コネクタの形と向きに注意してく 
ださい。 

V_ J 


② 


③[次へ]ポタンをクリックします。 




新しい八ードウエアが見 
つかり、自動的にドライバ 
がセットアップされます。 
メッセージが消えるまで 
待ちます（*2、*3)。 

V_ J 


*1 USB コネクタに空きがないときは、使用していない USB 機器を取り 
外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティ 
CD が入った USB 接続の CD - ROM ドライブも取り外せます（取り外し 
ても簡単セットアップは動作します）。本製品の USB ノ V ブポートは、セッ 
トアップが完了するまで使用できません。 

*2 「次の新しいドライバを検索しています: USB / 旧 EE 1 394-旧 E 
Bridge (以下略）」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] 
ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的に 
ドライバがインストールされます。 

*3 「次の新しいドライバを検索しています：汎用 USB 八ブ（以下略）」 
というメッセージが表示されたときは、メッセージに従ってドライバ 
をインストールしてください。ただし、次のことに注意してください。 

• [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選 
択してください。 

-ドライバの検索場所 （ CD - ROM ドライブなど）を指定する画 
面のチェックボックスは、チェックする必要はありません。そ 
のまま[次へ >] ボタンをクリックしてください。 


次のユーテイリテイがインストールされました 

m 

ディスクを初期化します 

DESK 

FORMATTER 

_ 

DISK FORMATTER を削除します 

ァバンストラ 



ユ'■■ティリティ©セツトアツブが完了しました0 


[次へ]ポタンをクリック 
します。 


lisirtyygi^B 



簡単セットアップが完了いたしました。マニュアルを参照してハードディスクのフォーマットを行ってください。 


[完了]ポタンをクリック 
します。 


以上で接続は完了です。 

つづいて八 ー ドディスクをフ オー マツト（初期化）してください。フ オー マツトの 
しかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 


DiU-GTH シリー. 


抱簡単セットアップ <5/6) 


まだ 





































































































































































































































































































